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Bolia jezik 


Bolia jezik (ISO 639-3: bli (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=bli); bokoki, bulia), 
nigersko-kongoanski jezik iz DR kongoanske provincije Bandundu, sjeverno od jezera Mai-Ndombe, kojim 
govori oko 100.000 ljudi (2000)^1 

Po nekim mišljenjima mogao bi biti dijalekt jezika ntomba [ntoj. Podklasificiran je podskupini bangi- 
ntomba (C.40) i skupini pravih sjeverozapadnih bantu jezika u zoni C. 

Izvori 


1. Ethnologue (16th) (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=bli) 

Vanjske poveznice 

■ Ethnologue (14th) (http://www.ethnologue.com/14/show_language. asp?code=BLI) 

■ Ethnologue (15th) (http://www.ethnologue.com/15/show_language. asp?code=bli) 
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